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विश्रुत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत गंहालय 

(विद्युत विभाग ) 

__ शुक्षिपन्न 

नई दिल्ली, 18 मई, 1992 
का . आ . 352( 8 ) : - भारत के राजपन, असाधारण , भाग - 2 खण्ड - 3, उपखण्ड ( 2 ) में 31 जनवरी , 
1992 को प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत एवं अपारपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (विद्युत विभाग ) की अधिसूचना 
संख्या सा , का . 92 ( ई ) दिनांक 23 जनवरी, 1992 में 

( 1 ) पृष्ठ - 3 पर प्रथम पैरा की 5षों लाइन में " कालमों, के स्थान पर " कालम ( 5) " पढ़ें और 


1290 


GI / 92 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART [I — Sec. 3 ( 11 )] 


( 2 ) अनुसूची में पृष्ठ - 4 पर भाप विद्युत एवं एन एच पार एस अपशिष्ट मा रिकवरी बॉयलर/ संयंत्र 

TG * TT, 54 HT HE4 ( 2 ) $ 4144 ( 5 ) # " 5. 46 " # " 5 . 06 " 


[47. F . 7 /15 – 6/ 91– 97€ ] 

ए . एच . जंग, सयुक्त सचिव 
MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY 

SOURCES 
(Department of Power ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th May, 1992 
S .O . 352 ( E ) , - In the notification of the Government of India in the 
Ministry of Power and Non - conventional Energy Sources ( Departınent of 
Power ) number S .O . 92 ( E ) , dated the 23rd January , 1992 published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) dated the 
31st January , 1992 — 

(1) on page 3, in opening paragraph , in line 5 , for " columns" read 

" column (5 ) " ; and 
( ii ) on page 4 , in the Schedule , against item C , sub -item ( ii ) relating 

to Stagin - electric & NHRS Waste Heat Recovery Boilers Plants, in 
column ( 5 ) for " 5 .46 ” read “ 5 .06 " , 

{ F . 7A -691- IPC ) 
A . H . JUNG , Jt. Sccy . 
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